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4.1 

Gelde vir nuwe aansluitings 





Die werklike koste van materiaal, arbeid en masjienerie plus 15% administrasiekostes met 'n 
minimum bedrag van: 

The actual cost of the material, labour and machinery plus 15% administraqtive cost for a 
minimum amount of: 




4.1 (i) 

Konvensionele meter aansluiting (70 Amp enkelfase) (net in uitsonderlike gevalle) 

Conventional meter connection (single phase 70Amp) (only by exception) 

5,154.56 

773.18 

5,927.74 

4.1 (ii) 

Konvensionele meter aansluiting drie fase (drie-fase 60 Amp maksimum vir huishoudelike 
aansluitings en 80A maksimum vir klein besigheid aansluitings) 

Conventional meter connection (three phase 60Amp maximum for residential connections 
and 80A for small businesses) 

5,576.30 

836.45 

6,412.75 

4.1 (iii) 

Voorafbetaalde meter aansluiting 

Alle huise en enkelfase besighede 

Hierdie sluit in 'n tweede of meer aansluiting op 'n enkel erf met 'n gesamentlike maksimum 
aanvraag van 80Amp 

Pre-paid meter connection 

All houses and single phase business units 

These include additional connections to a single site with a combined maximum demand 
of 80 Amp. 

5,154.56 

773.18 

5,927.74 


Informele nedersettings en HOP areas slegs een aansluiting tot op 20 Amp. Tweede 
aansluiting of verhoging van Amp op sodanige erf moet voile aansluitings fooie betaal. 

Informal settlements and RDP areas limited to one connection up to 20 Amp. Second 
connection, or increase in demand per stand subject to full connection fee. 




4.1 (iv) 

Voorafbetaalde meter vir informele huise 

Pre-paid meter connection for informal settlement 

250.00 

37.50 

287.50 

4.1 (v) 

Verandering: 'n bestaande konvensionele meter vervang met 'n voorafbetaalde meter (die 
voorbereiding vir die installasie moet deur die eienar/kontrakteur gedoen word). Die fooi is 
van toepassing waar daar reeds 'n bestaande aansluiting is. Alle ekstra meters is 
onderhewig aan 'n voile aansluitingsfooi. As daar meer as een aansluiting bestaan op een 
erf, moet al die aansluitings verander word na prepaid. 

Conversion: an existing conventional meter to a pre-paid meter (preparation for the 
installation must be done by the owner/contractor). The fee is applicable where an 
existing connection is present. All additional meters are subject to the full connection fee. 

If there are multiple connections on one stand, then all connections must be changed to 
prepaid. 

500.00 

75.00 

575.00 

4.1 (vi) 

Bouers aansluiting (kWh-verbruik uitgesluit) slegs na ontvangs van 'n Aanvangs vorm van die 
Elektriese Kontrakteur. (Geldig vir 12 maande). Sal n prepaid meter wees. 

Permanente aansluiting slegs na okkupasiesertifikaat en Elektriese Sertifikaat van Nakoming 
ontvang is. 

Builders connection (kWh consumption excluded) Only after receipt of a Comencement 
form from the Electrical Contractor. (Valid for 12 months) Will be a prepaid meter. 
Permanent connection only after receipt of Occupation Certificate and Electrical 

Certificate of Compliance. 

1,124.63 

168.69 

1,293.32 

4.1 (vii) 

SUIDERSTRAND 

Die toepaslike aansluitingsfooi soos vasgestel in (i), (ii) of (iii) hierbo, PLUS 'n 
infrastruktuurbydrae (waar die verspreidingsnetwerk deur die Raad daargestel is) per 
erf/aansluiting waar toevoerlyne reeds beskikbaar is 

The relevant connection fee as set out in (i), (ii), (iii) above. PLUS an infrastructure 
contribution (where the distribution network is/was established by the Council) per 
erf/connection where supply lines are already available. 

7,000.00 

1,050.00 

8,050.00 






4.2 

Herinstelling van bestaande diensaansluiting (Remedierende aksie): 

Waar vasgestel word dat 'n verbruiker, of dat die verbruiker toegelaat het dat: 

Re-installation of existing service connection (Remedial action): 

Where it is established that a consumer, or that a consumer allowed: 




4.2 (i) 

Die toevoer omgemagtig/wederegtelik aangeskakel is nadat dit deur Die raad afgesluit en 
geseel is weens wanbetaling. 

Reconnect the supply unlawfully/unauthorized after service was blocked and sealed due 
to defaulting of payment for services 

1,754.39 

263.16 

2,017.55 
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4.2 (ii) 

n Ongemagtigde/ wederegtelike/ onwettige aansluiting gemaak - meter oopgebreek/ 
gepeuter mee (Gebreekde seels op die meter) 

Unauthorized/illegal connection of services or any damage of Council property or 
evidence of tampering with a meter. (Broken seals on the meter) 

4,385.96 

657.89 

5,043.85 

4.2 (iii) 

Bo en behalwe die gelde betaalbaar in (i) ; (ii) of (iii) hierbo, sal die verbruiker ook 
verantwoordelik gehou word vir die beraamde verbruik van elektrisiteit vir die voile tydperk 
wat bewys dat daar 'n voordeel was, bereken op die gemiddelde verbruik vir drie(3) maande 
wat volg na die herinstelling van die diensaansluting. 

In addition to the fees payable in (i), (ii), (iii) above, the consumer will be held responsible 
fo the estimated electricity consumption over the full period proven to have gained an 
advantgage, based on the average consuption for three (3) months after reconnection of 
the service. 




4.3 

Toets van meters: 

Deur 'n geregistreerde toetsowerheid getoets: 

Werklike koste plus 'n 15% administrasiekoste (plus BTW). 'n toets sertifikaat moet uitgereik 
word. (Indien die meter foutief bevind word, is die gelde terugbetaalbaar) Vir 'n minimum 
bed rag van: 

Testing of meters: 

Tested by an registered authority: 

Actual costs plus a 15% administrative fee (plus VAT). A test certificate must be issued. (If 
a meter is found to be faulty, the fees will be refunded)With a minimum fee of: 

501.40 

75.21 

576.61 






4.4 

Diensuitroepe 

Per uitroep waar bevind word dat die fout nie deur die Raad se toedoen veroorsaak is nie: 

Per call-out where the fault is found not to be that of the Council: 




4.4 (i) 

binne normale werksure 

during normal work hours 

701.75 

105.26 

807.01 


buite normale werksure 

outside normal work hours 

(Geen herstelwerke sal deur die Raad verrig word op foute na die elktriese meter nie / die 
verbruiker moet gebruik maak van 'n privaat kontrakteur se dienste) Neem kennis dat die 
instandhouding van die meterkas die verantwoordelikheid is van die eienaar 

(No repairs will be done by the Municipality on any electrical network after the electrical 
meter/ the consumer must contact a private contractor in this regard) Take note that the 
maintenance of the meterbox is the owners responsibility 

1,403.51 

210.53 

1,614.04 

4.4 (ii) 

Verhoging van aanvraag Fase en/of Amp 

Alle verhogings moet eers met die elektriese departement uitgeklaar word. Nie van 
toepassing op informele huise of huise wat deur INEP befonds is totdat voile 
aansluitngsfooie betaal is. 

Upgrading of demand in supply Phase and/or Amp. 

All upgrades must first be approved by the electricity department. Does not apply to 
informal homes or homes that are funded by INEP until full connection fees are paid 

562.32 

84.35 

646.67 

4.4 (iii) 

Verlaging van aanvraag Fase en/of Amp (minimum 20 Amp enkelfase / hoogstens EEN keer 
per boekjaar) 

Down-sizing of demand in supply Phase and/or Amp (minimum 20 Amp, single phase, not 
more than once in a financial year) 

263.16 

39.47 

302.63 

4.4 (iv) 

vervanging van verlore/ beskadigde Voorafbetaalde meter kaart 

Replacement of lost/damaged Pre-paid meter card 

26.32 

3.95 

30.27 

(v) 

Elektriese sleutels (per sleutel) VERWYDER VANAF TARIEWE 

Electrical keys (per key) 




4.4 (v) 

Die meterkas/ "readyboard" is die verantwoordelikheid van die eienaar 

The meter box and/or the readyboard is the owners responsibility 




4.5 

Beskadiging ven raadseiendom 

Werklike koste van materiaal, arbeid en masjienerie plus 'n 15% adminstrasiefooi (Plus BTW) 
of soos genoem in 4.2(ii) hierbo 

Damage to Council property: 

Actual cost of materiaal, labour and machinery plus a 15% adminstrative fee (plus VAT) or 
as mentioned in 4.2(H) above. 
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Spesiale Afsluitings/meterlesings: 

Hierdie is betaalbaar vir alle aan-/afsluitings versoek deur kontrateur of eienaar en eienaar 
se versoek vir meter lesing. 

Special disconnections/meter readings: 

This is payable for all disconnections/connections/ requested by contractor/owner and 
owner requested meter readings. 


309.27 


46.39 355.66 



Wanbetalers-/heraansluitingsgelde: 

Default payment/reconnection fees: 




By afsluiting weens wanbetaling van diensterekening (na-ure: hierdie tarief x 4) 

By blocking of service upon defaulting of payment for services (after hours: this fee x 4) 

424.35 

63.65 

488.00 

By heraansluiting vir nuwe verbruiker na tydelike afsluiting. (na-ure hierdie tarief x 4) 

Upon re-connection for new consumer after temporary disconnection, (after hours this 
tariff x 4) 

98.41 

14.76 

113.17 


4.8 

Verbruikersdeposito's: Elektrisiteit: 

Consumer deposits: Electricity: 




4.8 (i) 

Grootmaatverbruikers en besigheidspersele: 

Bankwaarborg of kontantdeposito gelykstraande aan twee (2) maande se 
elektrisiteitsrekeing met 'n minimum deposito gelykstaande aan die deposito soos vasgestel 
in (ii) hierna. 

Bulk consumers and business sites: 

A bank guarantee or cash deposit equal to two (2) month's Electricity account with a 
minimum deposit as set out in (ii) below . 




4.8 (ii) 

Residensiele persele 

Die deposito in (i) en (ii) hierbo word verdubbel waar 'n aansoeker insolvent of onder 
administrasie is. 

Residential sites 

In caseswhere the applicant is insolvent or under administration, double the deposit in (i) 
and (ii) above, is payable. 

960.00 


960.00 

4.8 (iii) 

Deposito-opbetalig by wanbetaling van rekening waar 'n verbruiker aanspreeklik gehou 
word vir die betaling van 'n wanbetalersfooi soos op snylysdatum: 

Increase in deposit payment in cases where the consumer is held responsible for the 
payment for a default fee as on default payment list: 





Residensiele persele 

Residential sites 

215.00 


215.00 



Alle ander verbruikers 

(met dien verstande dat die deposito-opbetaling betaalbaar sal wees toedat die verbruike se 
deposito gelykstaande is aan minstens twee(2) maande se rekening, met 'n minimum van 
die standaard deposito soos vasgestel in (ii) hierbo) 

Geen deposito op pre-paid meters word verlanq nie. 

Gelde soos vasgestel in 4.1 tot 4.8 hierbo, is streng voortuitbetaalbaar. 

All other consumers 

(Provided that the increase in deposit payment is payable until the consumer's deposit is 
equeal to at least two (2) months' electricity account, with a minimum of the standard 
deposit in (ii) above). 

No deposit on pre-paid meters. 

Fees as set out in 4.1 to 4.8 above is payable in advance. 


375.00 


375.00 
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4.9.1.1 (ii) 

Per kVA werkllik gebruik per maand 
(Aanvraagtarief soos in (i) hierbo reeds uitgesluit) 

Per actual KvA consumed per month 
(Demand tariff as in (i) above, already excluded) 

101.20 

15.18 

116.38 

4.9.1.1 (iii) 

Energieprys (C/kWh Verbruik) 

Energy price (c/kWh consumed) 

0.93 

0.14 

1.07 






4.9.1.2 

Tarief A2 (3980/220V Laagspanning): 

Tariff A2 (380/220V Low voltage) 




4.9.1.2 (i) 

Beskikbaarheidsgelde: Per kVA werklik aangevra 
(Tarief uitgesluit by (ii) hieronder) 

Availability Fee: Demand charge per kVA actually requested 
(Tariff excluded from (ii) hereafter) 

6.11 

0.92 

7.03 

4.9.1.2 (ii) 

Per kVA werklik gebruik per maand 
(Aanvraagtarief soos 1 (i) hierbo reeds uitgesluit) 

Per actual kVA consumed per month 
(Demand tariff as in (i) above, already excluded) 

131.00 

19.65 

150.65 

4.9.1.2 (iii) 

Energieprys (c/kWh verbruik) 

Energy Price (c/kWh consumption) 

0.93 

0.14 

1.07 






4.9.2 

Tarief B: Kleinkragverbruikers (besighede en gastehuise ingesluit): 

Kleinkragverbruikers word 'n maksimum aanvraag van 50 kVA (80Amp) toegestaan waarna 
die verbruiker op sy eie koste oorgeskakel sal word na grootmaat-verbruiker. 

Tariff B: Small consumer (Businesses, including guest houses) 

Small electricity consumers can apply for a maximum of 50 kVA(80Amp) after which the 
consumer can change over to a bulk consumer at his/her own cost. 




4.9.2 (i) 

Beskikbaarheidsfooi (per meteraansluting): 

Enkelfase per Amp 

Availability fee (per meter connection): 

Single phase per Amp 

9.57 

1.44 

11.01 

4.9.2(ii) 

Energieprys (c/kWh verbruik) 
per kWh 

Energy price (c/kWh consumption) 
per kWh 

1.49 

0.22 

1.71 

4.9.2(iii) 

Beskikbaarheidsfooi (per meteraansluiting): 

Driefase per Amp 

Availability fee (per meter connection): 

Three phase per Amp 

27.23 

4.09 

31.32 

4.9.2(iv) 

Energieprys (c/kWh verbruik): 
per kWh 

Energy price c/kWh consumption: 
per kWh 

1.49 

0.22 

1.71 

4.9.2(v) 

Voorafbetaalde/konvensionele meters 

Slegs tot maksimum aanvraag van 20 Amp/Enkelfase 

Pre-paid-/Conventional meter 

Only for maximum supply demand of 20 Amp/ single phase 

1.81 

0.27 

2.09 

4.9.2(vi) 

Bo 20Amp 

Beskikbaarheidsfooi bo 20 Amp 

Over 20 Amp 

Availability fee above 20 Amp 




4.9.2(vii) 

Enkelfase per Amp 

Single Phase per Amp 

9.57 

1.44 

11.01 

4.9.2(viii) 

Driefase per Amp 

Three Phase per Amp 

27.23 

4.09 

31.32 

4.9.2(ix) 

Energieprys (c/kWh verbruik) bewys verval na 3 maande met geen vervanging 

Energy price (c/kWh consumption) 

The purchase voucher expires after 3 motnhs without any refund 

1.44 

0.22 

1.66 







Tarief Cl Huishoudelike (konvensionele meters) 

Slegs tot MAKSIMUM aanvraag van 20Amp 

Tariff Cl: Domestic (conventional meters) 

Only for MAXIMUM supply demand of 20 Amp 
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Enkelfase 

Energieprys (c/kWh verbruik): 

Single Phase 

Energy price (c/kWh consumption) 




4.9.3(i) 

1 tot 50 kWh 

1 to 50 kWh 

0.95 

0.14 

1.10 

4.9.3(ii) 

Bo 50,lkWh tot 350kWh 

Above 50,1 kWh to 350 kWh 

1.21 

0.18 

1.40 

4.9.3(iii) 

Bo 350,1 kWh tot 600kWh 

Above 350,lkWh to 600kWh 

1.74 

0.26 

2.01 

4.9.3(iv) 

Bo 600,1kWh 

Above 600,lkWh 

2.02 

0.30 

2.33 

4.9.3(v) 

50kWh gratis per maand vir arm huishoudings soos per register - nie oordraagbaar nie. 

Verval indien aanvraag gewysig word vanaf 20Amp 




50kWh free for indigent housholdings as per register - not tragnsferable. Expires when 
demand increases from 20Amp 

4.9.3(vi) 

Beskikbaarheidsfooi (per meteraansluiting) 

(Geen beskikbaarheidfooi vir 20 Amp aansluiting 

Availability fee (per meter connection) 

(No availability fee for 20 Amp connection) 




4.9.3(vii) 

Enkelfase per Amp (maksimum 70Amp) 

Single phse per Agmp (maximum 70Amp) 

6.40 

0.96 

7.36 

4.9.3(viii) 

Driefase per amp (maksimum 60Amp) 

Three phase per Amp (Maximum 60Amp/phase) 

17.84 

2.68 

20.52 

4.9.3(ix) 

Energieprys (c/kWh verbruik) 

Energy price (c/kWh consumption) 




4.9.3(x) 

1 tot 50 kWh 

1 to 50 kWh 

0.86 

0.13 

0.98 

4.9.3(xi) 

Bo 50,1 kWh tot 350kWh 

Above 50,1 kWh to 350 kWh 

1.18 

0.18 

1.35 

4.9.3(xii) 

Bo 350,1 kWh tot 600kWh 

Above 350,lkWh to 600kWh 

1.69 

0.25 

1.94 

4.9.3(xiii) 

Bo 600,lkWh 

Above 600,lkWh 

2.01 

0.30 

2.31 

4.9.3(xiv) 

50kWh gratis per maand vir arm huishoudings soos per register - nie oordraagbaar nie. 

Verval indien aanvraag gewysig word vanaf 20Amp 

50kWh free for indigent housholdings as per register - not tragnsferable. Expires when 
demand increases from 20Amp 




4.9.3(xv) 

Aandag word gevestig op die feit dat die gratis 50KWHr is slegs toepaslik op 30A 
voorafbetaalde meter kliente op die deurnis lys. 

Attention is drawn to the fact that the free 50KWHr is only applicable to 30A prepaid 
customers on the indigent register 









4.9.4 

Tarief C2 Huishoudelik (voorafbetaalde meters) 

Slegs tot MAKSIMUM aanvraag van 20Amp 

Tariff C2: Domestic (pre-paid) 

Only for MAXIMUM supply demand of 20Amp 




4.9.4(i) 

Enkelfase 

Energieprys (c/kWh verbruik): 

Single phase 

Energy price (c/kWh consumption) 




4.9.4(ii) 

1 tot 50 kWh 

1 to 50 kWh 

0.95 

0.14 

1.10 

4.9.4(iii) 

Bo 50,1 kWh tot 350kWh 

Above 50,1 kWh to 350 kWh 

1.21 

0.18 

1.40 

4.9.4(iv) 

Bo 350,1 kWh tot 600kWh 

Above 350,lkWh to 600kWh 

1.74 

0.26 

2.01 

4.9.4(v) 

Bo 600,1kWh 

Above 600,lkWh 

2.02 

0.30 

2.33 

4.9.4(vi) 

50kWh gratis per maand vir arm huishoudings soos per register - nie oordraagbaar nie. 

Verval indien aanvraag gewysig word vanaf 20Amp 




50kWh free for indigent housholdings as per register - not tragnsferable. Expires when 
demand increases from 20Amp 

4.9.4(vii) 

Slegs tot maksimum aanvraag van 30Amp 

Only for MAXIMUM suppy demand of 30Amp 
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4.9.4(viii) 

Enkelfase 

Energieprys (c/kWh verbruik): 

Single phase 

Energy price (c/kWh consumption) 




4.9.4(ix) 

1 tot 50 kWh 

1 to 50 kWh 

1.02 

0.15 

1.17 

4.9.4(x) 

Bo 50,1 kWh tot 350kWh 

Above 50,1 kWh to 350 kWh 

1.30 

0.19 

1.49 

4.9.4(xi) 

Bo 350,1 kWh tot 600kWh 

Above 350,lkWh to 600kWh 

1.87 

0.28 

2.15 

4.9.4(xii) 

Bo 600,lkWh 

Above 600,lkWh 

2.19 

0.33 

2.51 

4.9.4(xiii) 

50kWh gratis per maand vir arm huishoudings soos per register - nie oordraagbaar nie. 

Verval indien aanvraag gewysig word vanaf 20Amp 

Die koopbewys verval na 3 maande met geen vervanging. 

50kWh free for indigent housholdings as per register - not transferable. Expires when 
demand increases from 20Amp 

The purchase voucher expires after 3 motnhs without any refund 




4.9.4(xiv) 

Beskikbaarheidsfooi (bo 30Amp maksimum aanvraag) 

Van toepassing op alle meters, ongeag wanneer die meter gei'nstaqlleer is. 

Availability fee (above 30Amp supply demand) 

For all meters, regardless when the meter was installed 




4.9.4(xv) 

Enkelfase per Amp 

Single phase per Amp 

6.40 

0.96 

7.36 

4.9.4(xvi) 

Driefase per Amp 

Three phase per Amp 

17.84 

2.68 

20.52 

4.9.4(xvii) 

Energieprys (c/kWh verbruik: 

Engergy price (c/kWh) 




4.9.4(xviii) 

1 tot 50 kWh 

1 to 50 kWh 

0.91 

0.14 

1.05 

4.9.4(xix) 

Bo 50,1 kWh tot 350kWh 

Above 50,1 kWh to 350 kWh 

1.18 

0.18 

1.35 

4.9.4(xx) 

Bo 350,1 kWh tot 600kWh 

Above 350,lkWh to 600kWh 

1.69 

0.25 

1.94 

4.9.4(xxi) 

Bo 600,1kWh 

Above 600,lkWh 

2.01 

0.30 

2.31 

4.9.4(xxii) 

50kWh gratis per maand vir arm huishoudings soos per register - nie oordraagbaar nie. 

Verval indien aanvraag gewysig word vanaf 20Amp 




Die koopbewys verval na 3 maande met geen vervanging. 

50kWh free for indigent housholdings os per register - not transferable. Expires when 
demand increases from 20Amp 

The purchase voucher expires after 3 motnhs without any refund 

4.9.4(xxiii) 

Indien daar nie vir die aansluiting betaal is nie kan die Amp eers verhoog word na betaling 
van die voile aansluitingsfooi. 

(Bogenoemde is van toepassing op alle informele en HOP areas wat deur die Raad of INEP 
Fondse gedoen is) 

Where the connection fee has not been paid, the Amp can only be increased once the full 
connection fee has been received. 

(This is applicable for all informal and RDP areas done by Council or INEP funds) 





Tarief D: Openbare skole/koshuise en liefdadigheids-/ welsynsorganisasies 

Slegs van toepassing op persele wat uitsluitlik vir bogemelde doeleindes aaqngewend word: 

Tariff D: Public schools/hostels/charity and welfare organisations 

Only applicable to sites which are used solely for the abovementioned purposes: 




4.9.5(i) 

Beskikbaarheidsfooi (per meteraansluiting): 

Availability fee (per meter connection): 




4.9.5(ii) 

Enkelfase per Amp 

Single phase per Amp 

9.57 

1.44 

11.01 

4.9.5(iii) 

Driefase per Amp 

Three phase per Amp 

23.78 

3.57 

27.35 






4.9.5(iv) 

Energieprys (c/kWh verbruik: 

Per Amp 

Engergy price (c/kWh) 

Per amp 

1.37 

0.20 

1.57 
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4.9.5(v) 

Voorafbetaalde meter 

Tot 'n MAKXIMUM aanvraag van 20Amp 

Enkelfase 

Pre-paid meter 

Only for MAXIMUM supply demand of 20Amp 

Single phase 

1.76 

0.26 

2.03 

4.9.5(vi) 

Voorafbetaalde meter bo 20 Amp 

Beskikbaarheidsfooi soos in 4.9.5(i) 

Energieprys soos 4.9.5(ii)Die koopbewys verval na 3 maande met geen vervanging 

Pre-paid above 20Amp 

Availability fees as in 4.9.5(i) 

Engergy price as in 4.9.5(H) 

The purchase voucher expires after 3 months without any refund 




4.9.6 

Tarief Landbou: Landbouhoewes/-sonering 

Slegs van toepassing op persele wat uitslutilik vir bogemelde doeleindes gesoneer en 
aangewend word 

TariffE; Aqgricultural smallholdings-zoning 

Only applicable to premises used solely for the abovementioned purposes and zoning 




4.9.6(i) 

Beskikbaarheidgelde (per meteraansluitings) 

Availability fee (per meter connection) 




4.9.6(ii) 

Enkelfase per Amp 

Single phase per Amp 

6.41 

0.96 

7.37 

4.9.6(iii) 

Driefase per Amp 

Three phase per Amp 

19.26 

2.89 

22.15 






4.9.6(iv) 

Energieprys (c/kWh verbruik: 

Per Amp 

Engergy price (c/kWh) 

Per amp 

1.37 

0.20 

1.57 

4.9.6(v) 

Voorafbetaalde meter 

Pre-paid meter 

1.77 

0.27 

2.04 






4.9.6(vi) 

Bo 20 Amp 

Beskikbaarheidsfooi bo 20 Amp soos in 4.9.6(i) 

Over 20 Amp 

Availability fee above 20 Amp as in 4.9.6(i) 




4.9.6(vii) 

Energierprys (c/kWh verbruik) 

Energy price (c/kWh consumption) 

1.37 

0.21 

1.58 







Tarief F: Diverse Tariewe 

Tariff F: Sundry Tariffs 









4.9.7(i) 

Telefoonhokkies (per maand/hokkie) 

Telephone cubicles (per month/per cubicle) 

69.57 

10.44 

80.01 

4.9.7(ii) 

Advertensietekens (per maand/teken) 

Advertising signs (per month/per sign) 

173.48 

26.02 

199.50 

4.9.7(iii) 

Kerktoring 

Church Tower 

metered 

connection 



4.9.7(iv) 

Sportklubs: per kWh verbruik 

Sportclubs: per kWh consumption 




4.9.7(v) 

Konvensionele meter 

Conventional meter 

1.54 

0.23 

1.77 

4.9.7(vi) 

Voorafbetaalde meter 

Pre-paid meter 

1.54 

0.23 

1.77 

4.9.7(vii) 

Tydelike aansluiting (Asia, Vodacom torings & ander instansies) 

Temporary connection (Asia, Vodacom towers & other institutions) 

1.81 

0.27 

2.09 

4.9.7(viii) 

Elektrisiteitspunt op publieke oop ruimtes per dag per punt 

Electricity point on public open spaces per day per point 

58.76 

8.81 

67.58 

4.9.7(ix) 

Eletrisiteitspunt sleuteldeposito 

Electricity Dey Deposit 

300.00 

45.00 

345.00 
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4.9.7(x) 

Digger/Loader per uur 

Digger/Loader per hour 

461.10 

69.17 

530.27 

4.9.7(xi) 

High-up/Cherry picker per uur 

High-up/Cherry picker per hour 

471.70 

70.76 

542.46 

4.9.7(xii) 

Kraan vrag motor per uur 

Crane Truck per hour 

779.10 

116.87 

895.97 

4.9.7(xiii) 

40kVA kragopwekker per uur 

- Vaste koste vir op- & ontkoppeling 

40kW generator per hour 

- Fixed cost for connection and disconnection 

140.45 

21.07 

161.52 

4.9.7(xiv) 

60kVA kragopwekker per uur 

- Vaste koste vir op- & ontkoppel 

60k W genertor per hour 

- Fixed cost for connection and disconnection 

175.17 

26.27 

201.44 

4.9.7(xv) 

Kragopwekkers word slegs verhuur vir funksies tydens "loadshedding", geen algemene 
gebruik 

Generators only for rent for functions during loadshedding, no general use 




4.9.8 

TariefG: Munisipale Doeleindes 

Tariff G: Municipal Usage 









4.9.8(i) 

per KWh 

per kWh 

1.33 

0.20 

1.54 


Tarief H: Kleinskaalse netwerk gekoppelde krag opwekking 

Tariff H: Small Scale Embedded Generation 




4.9.9(i) 

Vaste netwerk koste per maand: Alle installasies 

Fixed network charge per month: All installations 

365.00 

54.75 

419.75 

4.9.9(ii) 

Terugvoer tarrief per KWh: 

Infeed tariff per KWh: 

0.62 

0.09 

0.71 

4.10 

Die beskikbaarheidsfooi soos voorgeskryf, word gehef ten opsigte van elke afsonderlike 
elektrisiteitsaansluiting of erf. 

Indien twee of meer geboue of strukture op dieselfde erf net deur een meteraansluiting 
van elektrisiteit voorsien word, word die geregistreerde eienaar van sodanige eiendom 
aanspreeklik gehou vir die betaling van die voorgeskrewe gelde. 

Waar 'n meter ter enigertyd gedurende die maand op 'n eiendom gei'nstalleer word, word 
die beskikbaarheidsfooi vir sodanige maand en die hoeveelheid elektrisiteit wat vir sodanige 
maand verbruik word, bereken op die grondslag dat enige deel van die maand as een 
maand beskou word. 

Die gratis toekenning van 50kWh per maand (huishoudelik soos in 4.9.3 en 4.9.4 hierbo 
bepaal) word slegs toegestaan per gemeterde verbruiikerspunt en die ongebruikte gedeelte 
van die 50 kWh per maand, sal nie oordraagbaar wees na 'n daaropvolgende maand nie. 
Verval indien aanvraag gewysig word vanaf 30amp. 




4.10 

The availability fee as prescribed, is levied for each seperate electricity connection or erf. 

If more than one building or structure are situated on the same erf and are serviced by 
one common meter, the registered owner of the erf will be held accountable for the whole 

account 

If a meter is installed at any time of the month, the availability fee will be charged as if for 
a whole month - this is applicable to consumption as well 

The free units of 50kWh allocated (domestic as described in 4.9.3 and 4.9.4 above) are 
only for a metered consumer point and the unused kWh units of the allocated 50kWh per 
month may not be trnsferred to the next month. Expires if demand is amended from 
30Amp. 
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5. 

Beskikbaarheidsgelde 

** Hierdie tariewe is nie vn toepassing op eiendomme van die Raad nie tensy sodanige 
eiendoamme verhuur word, in welke geval die Huurder aanpreeklik is vir die betaling van 
die toepaslike gelde. 

** Begraafplase in privaat besit word vrygestel van die betaling van ondergemelde gelde, 
onderhewig daaraan dat die betrokke eiendom uitsluitlik vir die doel aangewend word, 
tensy 'n elektriese-, water- en/of rioolaansluiting bestaan, in welke geval die toepaslike 
voorgeskrewe fooie betaalbaar is. 

A vailability fees 

** These tariffs shall not apply to properties of the Council, unless such property is let by 
the Council, in which case the lessor will be liable to pay the prescribed tariffs. 

** Private cemeteries will be exempted from the payment of the below-mentioned tariffs 
provided that the property is utilized solely for this purpose, except where an electrical-, 
water- and/or sewerage connection existes, in which case the prescribed tariffs will apply. 









5.1 

Onbeboude eiendomme 

Die onderstande maandelikse gelde is betaalbaar deur die geregistreerde eienaar van 'n 
onbeboude eiendom, en in die geval van persele wat van die Raad gehuur word, die 
huurder van sodanige perseel, wat nie by die Raad se elektristeitstoevoerstelse, 
watertoevoerstelsel en die rioleringsnetwerk angesluit is nie maar wat na die Raad se 
mening redelikerwys aldus aangesluit kan word, en deur die eienaar van die eiendom 
(huurder in geval van 'n raadseiendom) wat nie vn die Raad se vullisverwyderingsdiens 
en/of suigtenkpompdiens (laasgtenoemde in die dgeval vn 'n beboude eiendom) gebruik 
maak nie, maar redelikerwys daarvan gebruik kan maak. 

Vacant plots: 

The below-mentioned monthly fees are payable by the registered owner of a vacant plot, 
as well as in the case of sites rented from the Council, by the lessor of the said site that is 
not connected to Council's electricity-, water and/or sewerage supply network, but which 
in the opinion of the Council can be connected to said network, and by the owner of the 
property (lessor in the cse of Council property) that does not make use of Council's refuse 
removal and/or septic tank pumping service. 




5.1.1 

Elektrisiteitsbeskikbaarheidsgelde 

Alle onbeboude individuele persele 

Electricity Availability Fees 

All individual vacant plots 

133.45 

20.02 

153.47 






6. 

Infrastruktuurbydraes 

** Die datum waarop betaling van die infrastruktuurbydraes gemaak word, sal die geldende 
tariewe bepaal. Gelde is betaalbaar by aansoek om Klaringsertifikaat (Artikel 118 van 
Stelselswet) 

** Infrastruktuurbydraes is betaalbaar deur: 

- Ontwikkelaars ten opsigte van elke erf 

- Ontwikkeling van hoe digtheids en/of groepbehuising, ten opsigte van elke geboue 
eenheid. 

- by onderverdeling, ten oopsigte van elke addisionele erf 

-elke addisionele wooneenheid (mak. 120m 2 ) op 'n residensiele erf (verwys 6.5 hieronder). 
Die infrastruktuurbydrae word bereken ten opsigte van elke erf of elke geboue eenheid wat 
op sodanige erf opgerig word/staan te word, watter een ookal die meeste is. In die geval 
van hoedigtheids-en/of groepsbehuising ontwikkelings, word die bydraes bereken by 
indiening van die bouplanne. 
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6.1 

Infrastructure contributions 

**The date on which payment of infrastructure contributions are made determines the 
tariffs applicable. Payment due on application of Clearance Certificate (Section 118 of 
Systems Act) 

**Infrastructure contributions are payable by: 

-Developers, in respect of each plot; 

- development of high density and/or group housing, in respect of each building unit 
-each subdivision, in respect of each additional plot; 

-each additional housing unit (max. 120m 2 ) on a residential plot (refer 6.5 below): 

The infrastructure contribution will be calculated in respect of each erf or each additional 
building unit to be erected on such plot, whichever is the greatest. In the case of high 
density and/or group housing developments, the contribution will be calculated when 
building plans are submitted. 




6.2 

Residensiele erwe/geboue 

Residential plots/buildings 




6.2(i) 

Elektrisiteitsdiens asooktweede wooneenheide en onderverdelings 

Electricity service as well as second dwellings and subdivision 

1,110.57 

166.59 

1,277.16 






6.3 

Nie-residensiele erwe/geboue (Grootmaat aansluitings) 

Hierdie tarief is betaalbaar vir elke lkVA van verklaarde maksimum aanvraag insluitende die 
opgradering van bestaande verbinding. Die betaling is betaalbaar op aansoek van nuwe 
grootmaat aansluiting of opgradering van verklaarde maksimum aanvraag. Indien 'n 
bestaande klient sy verklaarde maksimum oorskry vir drie maande in 'n 12 Maande periode 
sal hulle verklaarde maksimum aanvraag aangepas word en die voorgeskrewe infrastruktuur 
fooie sal op die rekening gehef word. 

Non-residential plots/buildingsf Bulk supply connections) 

This tariff is payable for each lkVA of Notified Max Demand including the upgrade of 
existing connections. The payment is payble on application of new Bulk Supply or the 
upgrade of Notified Max Demand.If a client exceeds their notified maximum demand 
three times in a 12 month period, the notified maximum demand will be adjusted 
accordingly and the applicable infrastructure fees will be charged to the account. 

1,110.57 

166.59 

1,277.16 

1 

Waar 'n elektrisiteitsverbruiker aansoek doen vir 'n toevoer van meer as een (1) MVA, sal 
bogemelde elektrisiteitsbydrae nie betaalbaar wees nie. Die toepaslike bydrae soos deur 
die Raad se Raadgewende Ingenieurs bereken, sal in hierdie geval betaalbaar wees. 

When an electricity user applies for supply of more than one (1) MVA, the above- 
mentioned electricity contribution is not payable. In such case, the relevant contribution 
as calculated by the Council's Consulting Engineers will be payable. 



















